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Zygmunt URBANOWICZ 


Końcowe rozgałęzienia gałęzi brzusznej Th, 
w życiu pozapłodowym człowieka 


Концевые, разветвления вентральной ветви Th, во внеутробной жизни человека 


The Terminal Ramifications of the Ventral Branch of Thy 
in Postfoetal Life in Man 


Gałąź brzuszna Th, po wyjściu z kanału kręgowego dzieli się w pobliżu otwo- 
ru międzykręgowego na dwie części, z których górna tworzy korzeń splotu ramien- 
nego, dolna — nerw międzyżebrowy I. W piśmiennictwie, poza stwierdzeniem, że 
korzeń splotu ramiennego jest znacznie grubszy od n. międzyżebrowego I, brak do- 
kładniejszych danych dotyczących grubości wymienionych końcowych rozgałęzień 
Th, (1—6). Celem badań było określenie zarówno grubości korzenia splotu ramien- 
nego i n. międzyżebrowego I, jak też liczby pęczków oraz wielkości powierzchni 
ich poprzecznego przekroju w różnych okresach życia pozapłodowego człowieka. 


MATERIAŁ I METODY 


Badania wykonano obustronnie na materiale pochodzącym ze zwłok 63 osób 
zmarłych w wieku od 11 dni do 86 lat. Wyróżniono 6 grup wieku: grupa I zawiera- 
ła 5 osób płci męskiej ($) i 5 płci żeńskiej (©) do 1 roku, grupa II — 6 414 ę od 
1 do 14 roku, grupa III — 4 418 Ф od 15 do 22 roku, grupa IV — 4 dir о 
od 23 do 40 roku, grupa У — 9 g i4 о od 41 do 60 roku, grupa VI — 3 $ і 4 Ф 
powyżej 60 roku. Ze zwłok pobierano korzeń splotu ramiennego od Th, і początko- 
wy odcinek n. międzyżebrowego I i utrwalano w formalinie na szkłanych ramkach. 
Ze wspomnianego korzenia i nerwu międzyżebrowego sporządzano poprzeczne prze- 
kroje grubości 15 um, które po zabarwieniu metodą Kliiver-Barrery służyły do dal- 
szych badań. W preparatach oznaczano grubość korzenia i nerwu oraz grubość pęcz- 
ków i ich liczbę. Ponadto ustalano wielkość wskaźnika powierzchni pęczków, który 
obliczano ze wzoru podanego w poprzedniej publikacji (8). 


42 Zygmunt Urbanowicz 


Ы——— rr _— 


WYNIKI BADAŃ 


Grubość końcowych rozgałęzień 
gałęzi brzusznej Th, 


Grubość korzenia splotu ramiennego wahała się w granicach 0,833— 
10,262 mm?, U tych samych osób po obu stronach ciała była ona podobna 
w 3,1%, większa po prawej stronie — w 41,3%, większa po lewej — 
w 55,6% przypadków. Średnia wielkość powierzchni poprzecznego prze- 
kroju omawianego korzenia w całym materiale wynosiła 4,561 mm?, po 
stronie prawej — 4,562 mm?, po lewej — 4,559 mm?, u osób płci męskiej 
— 4,792 mm?, płci żeńskiej — 4,337 ши? Miała ona najmniejszą war- 
tość w grupie I, największą — w grupie V (tab. 1). 


Tab. 1. Średnia wielkość powierzchni poprzecznego przekroju korzenia splotu ra- 
miennego odchodzącego od gałęzi brzusznej Th; 
Average cross-section area of the root of branchial plexus arising from the ventral 
branch of Thy 


Strona Grupy wieku 


Objaśnienia: Р — prawa, L — lewa, P+L — prawa+ lewa. 
Explanation: Р — right, L — left, P+L — rigt+ left. 


Grubość początkowego odcinka n. międzyżebrowego I wynosiła 0,039— 
1,181 mm?. U tych samych osób po obu stronach ciała była ona podobna 
w 3,1%, większa po prawej stronie — w 54,0%, większa po lewej — 
w 42,9% przypadków. Średnia wielkość powierzchni poprzecznego prze- 
kroju n. międzyżebrowego I w badanym materiale wynosiła 0,273 mm?; 
po prawej stronie — 0,289 mm?, po lewej — 0,257 mm2, u mężczyzn — 
0,266 mm?, u kobiet — 0,280 mm?. Grubość п. międzyżebrowego I była 
najmniejsza w grupie I, największa — w grupie III (tab. 2). 
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Tab. 2. Średnia wielkość powierzchni poprzecznego przekroju nerwu międzyżebro- 
wego I 
Average cross-section area of the first intercostal nerve I 


Grupy wieku 


Objaśnienia patrz tab. 1 — For explanation see Table 1. 


Liczba pęczków 


Korzeń splotu ramiennego był utworzony przez 1—8 pęczków. Stwier- 
dzono 1 pęczek w 58,7%, 2 — w 19,9%, 3 — w 8,7%, 4 — w 8,7%, 5 — 
w 1,6% oraz 6, 7 i 8 pęczków po 0,8% przypadków. Jednakową liczbę pęcz- 
ków po obu stronach ciała u tych samych osób obserwowano w 47,6%, 
większą po prawej stronie — w 22,2%, większą po lewej — w 30,2% przy- 
padków. Przeciętna liczba pęczków wynosiła 1,8; po prawej stronie 1,7, 
po lewej — 2,0, u osób płci męskiej — 1,8, płci żeńskiej — 1,9. W gru- 
pie I osiągała 2,1, w grupie II — 2,0, w grupie III — 1,4, w grupie IV — 
2,1, w grupie У — 1,8, w grupie VI — 1,6. 

Początkowy odcinek n. międzyżebrowego I był utworzony przez 1 pę- 
czek w 64,3%, 2 — w 24,6%, 3 — w 7,9%, 4 — w 2,4%, 5 — w 0,8% przy- 
padków. Jednakowa liczba pęczków po obu stronach ciała u tych samych 
osób występowała w 58,1%, większa po prawej stronie — w 27,0%, wię- 
ksza po lewej — w 14,3% przypadków. Przeciętna liczba pęczków w ba- 
danym materiale wynosiła 1,5, zaś po prawej stronie — 1,6, po lewej — 
1,4, u mężczyzn — 1,5, u kobiet — 1,6. Była ona podobna w poszczegól- 
nych grupach wieku: w grupie I — 1,7, w grupach II, III i IV — 1,5, 
w grupach Vi VI — 14. 

Liczba pęczków u tych samych osób po jednoimiennej stronie ciała 
w obu końcowych rozgałęzieniach gałęzi brzusznej Th, była jednakowa 
w 44,5%, większa w korzeniu splotu ramiennego — w 34,1%, większa 
w n. międzyżebrowym I — w 21,4% przypadków. 
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Wielkość powierzchni 
poprzecznego przekroju pęczków 


Grubość pęczków korzenia splotu ramiennego wahała się w granicach 
0,008—7,485 mm?, zaś п. międzyżebrowego I — 0,004—0,694 mm?. Wy- 
różniono pęczki bardzo cienkie, o powierzchni poprzecznego przekroju 
do 0,100 mm?, cienkie — 0,101—0,300 mm?, średniej grubości — 0,301— 
0,500 mm?, grube — 0,501—1,000 mm? oraz bardzo grube — ponad 
1,009 mm?. Pęczki bardzo cienkie stanowiły 9,5%, cienkie — 19,0%, śred- 
niej grubości — 10,0%, grube — 8,7%, bardzo grube — 52,8% wszystkich 
pęczków korzenia splotu ramiennego. W n. międzyżebrowym I pęczki 
bardzo cienkie stanowiły 47,4%, cienkie — 44,7%, średniej grubości — 
5,8%, grube — 2,1% wszystkich pęczków. Częstość występowania pęcz- 
ków o różnej grubości w omawianych rozgałęzieniach Th, była podobna 
po obu stronach ciała, lecz wykazywała pewne różnice między grupami 
męskimi i żeńskimi. W korzeniu splotu ramiennego pęczki bardzo cienkie 
obserwowano częściej u kobiet niż u mężczyzn, natomiast pęczki o śred- 
niej grubości i bardzo grube — częściej u mężczyzn niż u kobiet. W 
n. międzyżebrowym I pęczki cienkie występowały częściej u kobiet, śred- 
niej grubości — u mężczyzn. 

Przeciętna wielkość powierzchni poprzecznego przekroju pęczka ko- 
rzenia splotu ramiennego osiągała 1,960, zaś n. międzyżebrowego I — 
0,133 mm?. 

Wielkość powierzchni poprzecznego przekroju wszystkich pęezków ko- 
rzenia splotu ramiennego wahała się w granicach 0,679—8,179 mm?. Po- 
dobne po obu stronach ciała u tych samych osób wartości opisywanej po- 
wierzchni obserwowano w 3,1%, większe po prawej stronie — w 41,3%, 
większe po lewej — w 55,6% przypadków. Średnia wielkość powierzchni 
poprzecznego przekroju pęczków korzenia splotu ramiennego w całym 
materiale wynosiła 3,609 mm, po prawej stronie — 3,660 mm?, po le- 
wej — 3,558 mm?, u osób płci męskiej — 3,814 mm, płci żeńskiej — 
3,411 mm?. W grupach wieku omawiana wielkość osiągała: w grupie I — 
1,352 mm?, w grupie II — 2,674 mm?, w grupie III — 4,166 mm?, w gru- 
pie ІУ — 4,266 mm?, w grupie V — 5,159 mm”, w grupie VI 3,310 mm?. 

Wielkość powierzchni poprzecznego przekroju wszystkich pęczków 
п. międzyżebrowego I wahała się w granicach 0,023—1,003 mm?. Podobne 
po obu stronach ciała u tych samych osób wartości opisywanej po- 
wierzchni stwierdzono w 1,6%, większe po prawej stronie — w 52,4%, 
większe po lewej — w 46,0% przypadków. Średnia wielkość powierzchni 
poprzecznego przekroju pęczków n. międzyżebrowego I w badanym ma- 
teriale wynosiła 0,200 mm?; po prawej stronie — 0,210 mm?, po lewej — 
0,190 mm?, u mężczyzn — 0,193 mm, u kobiet — 0,207 mm2. W grupie I 
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osiągała 0,096 mm?, w grupie П — 0,144 mm?, w grupie ПТ — 0,279 тп, 
w grupie ГУ — 0,207 mm?, w grupie У — 0,252 mm?, w grupie VI — 
0,187 mm?. 


Wskaźnik powierzchni pęczków (IAF) 


Wielkość IAF korzenia splotu ramiennego wahała się w granicach 
61,5—89,7. U tych samych osób po obu stronach ciała była podobna 
w 12,7%, większa po prawej stronie — w 54,0%, większa po lewej — 
w 33,8% przypadków. Przeciętna wielkość wskaźnika wynosiła 79,1, po 
prawej stronie — 80,2, po lewej — 78,0, u osób płci męskiej — 79,6, płci 
żeńskiej — 78,7. Omawiana wielkość w grupie I osiągała 16,4, w grupie 
П — 80,7, w grupie ПТ — 80,1, w grupie IV — 78,6, w grupie У — 79,5, 
w grupie VI — 77,3. 

Wielkość IAF n. międzyżebrowego I wahała się w granicach 42,4— 
88,6. U tych samych osób po obu stronach ciała była ona podobna w 23,8%, 
większa po prawej stronie — w 31,8%, większa po lewej — w 44,4% przy- 
padków. Przeciętna wielkość wskaźnika omawianego nerwu wynosiła 
13,2; po prawej stronie — 72,5, po lewej — 74,1, u mężczyzn — 72,4, 
u kobiet — 74,0. Wielkość wskaźnika osiągała w grupie I — 68,4, w gru- 
pie П — 69,7, w grupie ПТ — 77,3, w grupie IV — 70,8, w grupie У — 
14,0, w grupie VI — 74,0. 


OMÓWIENIE WYNIKÓW 


W badanym materiale część górna gałęzi brzusznej Th, tworzyła ko- 
rzeń splotu ramiennego, część dolna — n. międzyżebrowy I. Powierzchnia 
poprzecznego przekroju części górnej we wszystkich przypadkach miała 
większą wartość niż części dolnej. W całym materiale korzeń splotu ra- 
miennego był grubszy od n. międzyżebrowego I 16,7 razy; po prawej 
stronie — 15,8, po lewej — 17,7, u osób płci męskiej — 18,0, płci żeń- 
skiej — 15,5 razy. Stosunek grubości obu omawianych części gałęzi 
brzusznej Th, zmieniał się w życiu pozapłodowym. U dzieci do 1 roku 
wynosił 12,6, u dzieci starszych, do 14 lat — 16,1, w wieku 15—22 lat — 
14,4, 23—40 lat — 18,6, 41—60 — 19,0, powyżej 60 roku — 17,0. Współ- 
zależności między wielkością powierzchni poprzecznego przekroju korze- 
nia splotu ramiennego i n. międzyżebrowego I w większości przypadków 
nie obserwowano. 

Przeciętna liczba pęczków korzenia splotu ramiennego była nieco 
większa niż n. międzyżebrowego I, natomiast grubość ich pęczków znacz- 
nie się różniła. W skład korzenia splotu ramiennego wchodziły przede 
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wszystkim pęczki bardzo grube, zaś w budowie n. międzyżebrowego bra- 
ły udział głównie pęczki bardzo cienkie i cienkie. Przeciętna grubość 
pęczka korzenia splotu ramiennego wynosiła 1,960 mm?, zaś п. miedzy- 
żebrowego I — 0,133 mm*. 

Wskaźnik powierzchni pęczków korzenia splotu ramiennego był wię- 
kszy niż n. międzyżebrowego I, zarówno w całym materiale, jak i w po- 
szczególnych grupach wieku. 

Wewnętrzną budowę omawianych gałęzi, podobnie jak innych ner- 
wów (7—10), cechuje duża asymetria. U tych samych osób po obu stro- 
nach ciała występowała jednakowa liczba pęczków w korzeniu splotu ra- 
miennego w 47,6%, w n. międzyżebrowym — w 58,7%, natomiast po- 
dobna wielkość powierzchni poprzecznego przekroju pęczków odpowied- 
nio — w 3,1 i 1,6%, grubość obu gałęzi — w 3,1%, podobny wskaźnik po- 
wierzchni pęczków — w 12,7 i 23,8% przypadków. Te cechy omawianego 
korzenia miały wyższe wartości po lewej stronie w porównaniu z prawą; 
tylko wskaźnik powierzchni pęczków był większy po prawej stronie. 
W n. międzyżebrowym I stwierdzono odmienne stosunki: grubość nerwu, 
wielkość powierzchni poprzecznego przekroju pęczków i liczba pęczków 
miały wyższe wartości po prawej stronie, zaś wskaźnik powierzchni pęcz- 
ków — po lewej. 

Przeciętne wartości badanych cech n. międzyżebrowego były większe 
po prawej stronie niż po lewej: liczba pęczków — o 12,5%, grubość ner- 
wu — о 11,1%, grubość pęczków — o 9,5%; jedynie wielkość IAF była 
większa po lewej stronie o 2,2% w stosunku do prawej. W korzeniu splo- 
tu ramiennego jego grubość oraz wielkość powierzchni poprzecznego prze- 
kroju pęczków miały podobne wartości po obu stronach ciała, natomiast 
liczba pęczków po lewej stronie była większa o 12,9% niż po prawej, zaś 
IAF po prawej stronie miał o 2,8% większą wartość niż po lewej. 

Omawiane cechy gałęzi wykazywały również różnice u mężczyzn i ko- 
biet. W korzeniu splotu ramiennego miały one większe wartości u osób 
płci męskiej niż żeńskiej: grubość korzenia — o 9,5%, wielkość powierzch- 
ni poprzecznego przekroju pęczków — o 10,6%, IAF — o 1,1%, tylko licz- 
ba pęczków u osób płci żeńskiej była większa o 5,3% niż u osób płci 
męskiej. W n. międzyżebrowym wszystkie badane cechy wykazywały 
większe wartości u kobiet w porównaniu z mężczyznami: liczba pęcz- 
ków — o 6,2%, grubość nerwu — o 5,0%, wielkość powierzchni poprzecz- 
nego przekroju pęczków — o 6,8%, IAF — o 2,2%. 

Badane cechy opisywanych gałęzi, poza liczbą pęczków, ulegały zmia- 
nom w życiu pozapłodowym. Grubość korzenia splotu ramiennego i wiel- 
kość powierzchni poprzecznego przekroju jego pęczków zwiększały się 
ponad 3 razy, bardziej u kobiet niż u mężczyzn. Grubość n. międzyże- 
browego I i jego pęczków — ponad 2,5 razy, bardziej u mężczyzn niż 
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u kobiet. Wskażnik powierzchni pęczków korzenia splotu ramiennego — 
o 5,6%, zaś n. międzyżebrowego I — o 13,0%. Wzrost omawianych wiel- 
kości odbywał się głównie do 22 roku życia. 


Wnioski 


1. Z dwu końcowych części gałęzi brzusznej Th, korzeń splotu ra- 
miennego w stosunku do n. międzyżebrowego I jest kilkanaście razy 
grubszy, ma więcej pęczków, jego pęczki są grubsze, a wskaźnik po- 
wierzchni pęczków wykazuje większą wartość. 

2. Średnie wielkości, charakteryzujące grubość badanych gałęzi i ich 
pęczków, liczbę pęczków i wskaźnik powierzchni pęczków, wykazują 
pewne różnice u mężczyzn i kobiet oraz między stroną prawą i lewą. 

$. W życiu pozapłodowym, głównie do 22 roku życia, zwiększają się 
znacznie grubość gałęzi i wielkość powierzchni poprzecznego przekroju 
ich pęczków, bardziej korzenia splotu ramiennego niż nerwu między- 
żebrowego. 

4. Zwiększenie wartości wskażnika powierzchni pęczków w życiu po- 
zapłodowym jest stosunkowo niewielkie i dotyczy bardziej nerwu mię- 
dzyżebrowego niż korzenia splotu ramiennego. 

5. Liczba pęczków korzenia splotu ramiennego i nerwu międzyżebro- 
wego nie jest związana z wiekiem osób. 

\ 
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PE3IOME 


Ка 63 трупах исследовано билатерально корень плечевого сплетения и пер- 
зый межреберный нерв а также концевые разветвления вентральной ветви Th. 
Определено, что корень плечевого сплетения по сравнению с межреберным нервом 
является в несколько раз толще, имеет больше пучков и они более толстые, 
а также отличается повышенным индексом площади пучков. Во внеутробной 
жизни значительно увеличивается толщина корня плечевого сплетения и пер- 
вого межреберного нерва, а также толщина их пучков, немного растет величина 
индекса площади пучков, зато не изменяется число пучков. 


SUMMARY 


The radix of brachial plexus and the first intercostal nerve, the terminal 
ramifications of the ventral branch of Th, have been examined on both sides of 
cadavers of 63 subjects. The first of these nerves compared with the second one is 
several times thicker, has more fascicles and thicker ones, as wall as a higher 
index of fascicles area. In postfoetal life, the thickness of radix of brachial plexus 
and of first intercostal nerve increases as well as the thickness of their fascicles. 
The value of the index of fascicles area is somewhat higher, but the number of 
fascicles is the same. 


